Description d’un Nematode parasite du Buffle africain : 
Oeuphagostomum ( Proteracum) synceri n. sp. 

par P. M. Phong v el J. Tual 


Resume. - Les auteurs decrivent un nouveau Nematode du genre Oesophagostomum, reeolte 
chez le Buflle d’ Vfrique. Son earaetere speeifique le plus saillant est une capsule bueeale ellip- 
tique. 

Abstract. — The authors describe a new Nematode of the genus Oesophagostomum, from 
the african Buffalo. Its most important speeifie eharaeter is an elliptieal oral aperture. 


Au cours de Petude des Helminthcs reeoltes ehez lcs animaux de la faune cynegetique 
en Republique Centrafrieaine et au Tehad, un nouvel (Esophagostomc, dont la description 
est donnee ci-dessous, a ete rencontre ehez quatre Bullies (sur quatre-vingt autopsies). 
C’est la premiere fois que le Buttle d’Afrique est reconnu porteur d’CEsophagostomes. 


Oesophagostomum (Proteracum) synceri n. sp. 

11 (Vru : Bubal us (Syncerus) ca/fer aequinoxialis (Sparinan, 1779). 

Orkunk : Republique Centrafrieaine : 3 animaux (coordonnees 113A11 1 des reeoltes : 20.7.C.1). ; 

24.5.A.d. ; 24.5.C.b.). Tehad. : 1 animal (eoord. : 19.9.A.b.). 

Localisation : gros intestin. 

Matkiukl : Pour la RCA, 17 males et 29 femelles. Pour le Tehad, 2 femelles. 


Description 

Yer de taille moyenne, attenue aux extremites. La partic cephalique est isolee du 
reste du eorps par un sillon. La eapsule bueeale est elliptique ; elle mesure en moyenne 
60 p dans lc grand axe et 40 p dans le petit axe (dimensions internes). Sur le cycle externe, 
il y a 31-32 elements coronulaircs. Sur le cycle interne, il y a le meme nombre d’elements 
coronulaires, epais, pctits, en forme de fer a cheval (on, si Lon veut, 62-64 elements soudes 
a Jour base deux par deux) (fig. 1, C). Lc canal de la glande cesophagienne dorsalc est bien 
marque et s’ouvre aux 2/3 de la eapsule bueeale. Le sillon euticulaire ventral est dans la 
premiere moitie de la partie (esophagienne. L’anneau nerveux et les deirides sont un peu 
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au-dela. Lateralement, le sillon eutieulaire ne depasse pas la moitie transversale du corps 
(fig. 1, B). Ailes iaterales larges (90 a 100 p) et se terminant, ehez la femelle, entre vulve 
et anus (fig. 1, D). (Esophage long, se dilatant legerement a sa base ; a son origine se trouve 
mi infundibulum eonstitue de trois epaississements museulaires trilobes (fig. 1, A). 

Chez Je male, le gubernaeulum est petit et tres fin (fig. 1, I). Les spieules sont egaux, 
a’les depuis leur extremite anterieure jusqu’a environ 100 p de leur extremite distale (fig. 1, 
J). La bourse eaudale iFa pas de earaetere marquant (fig. 1, F). Chez la femelle, le vagina 
vera est tres eourt ; la vulve est proeminente sur un bourrelet eireulaire. Les oeufs intra- 
uterins sont de dimensions tres variables : de 70 p sur 40 p a 210 p sur 80 p suivant les 
specimens. 

Male holotype 

Longueur tot ale : 13,3 mm ; large ur maximale : 320 p. Profondeur de la eapsule bue- 
eale : 30 p ; largeur de eette eapsule dans son plus grand diametre : 55 p. Distances par 
rapport a Fapex : du sillon eutieulaire ventral et du pore exereteur : 250 p ; de l’anneau 
nerveux : 320 p ; des deirides : 300 p. Longueur de fcesophage : 800 p, dont infundibulum : 
40 p ; largeur maximale de Fcesophage : 140 p. Longueur du gubernaeulum : 90 p ; longueur 
des spieules : 710 p; longueur de la bourse eaudale : 290 p. 

Femelle allotype 

Longueur totale : 15 mm ; largeur maximale : 350 p. Profondeur de la capsule lniecale : 
35 p ; largeur de eette eapsule dans Je plus grand diametre : 55 p. Distances par rapport 
a l’apex : du sillon eutieulaire ventral et du pore exereteur : 250 p ; de Fauneau nerveux : 
310 p ; des deirides : 280 p. Longueur de Fcesophage : 910 p, dont infundibulum : 50 p ; 
largeur maxiniale de Fcesophage : 150 p. Distance par rapport a la pointe eaudale : de la 
vulve : 640 p ; de l’anus : 250 p ; des phasmides : 85 p. Longueur du vagina vera, : 70 p ; 
du vestibule : 230 p ; des sphineters : 40 p ; des trompes : 190 p. Les ceufs intra-uterins 
mesurent en moyenne 130 p sur 60 p. 


Discussion 

Get Helminthe est un Oesophagostomum typicjue. Le genre a ete revu dernierement 
par A. G. Chabaud et M.-C. Durette-Desset qui refusent les sous-genres Hudsonia et 
Pukuia de Le Roux (1940), mais estiment valides les sous-genres suivants : Oesophagos- 
tornum , Hysteracrum } Proteracrum , Bosicola , Conoweberia , Ihleia et Lerouxiella. En suivant 
eette nomenclature, notre materiel se rattaehe an sous-genre Proteracrum R. et H., 1913 : 
spieules courts, vagina verae ourt, deirides anterieures. Ce sous-genre est forme de six espeees : 
O. (P.) columbianum Curtiee, 1890 ; O. (P.) africanum Monnig, 1932 ; O. ( P .) roscoei Le 
Roux, 1940 ; O. (P.) walheri Monnig, 1932 ; O. (P.) multifoliatum Daubney et Hudson, 
1932 ; O. (P.) lechwei Le Roux, 1940. Chez toutes ees espeees, Fouverture bueeale est eir¬ 
eulaire : pour eette raison raeme notre materiel en differe. En outre, seules deux d’entre 
elles out un nombre d’elements eoronulaires eomparables sur la corona radiata ; ee sont 
O. africanum et O. multifoliatum. Mais ehez O. africanum les spieules sont tres petits (170 p 
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a 200 (jl) 1 ; et chez 0 . multifoliatum la distance vulve-pointe caudale est nettement plus 
grande que chez nos specimens. 

Pour toutcs ces raisons, nous pensons que notre materiel constitue une cspeee nouvelle, 
que nous proposons de designer Oesophagostomum (Proteracrum ) synceri n. sp., cn raison 
dc son hotc. Les speeimens-types sont conserves au Lahoratoire de Zoologic (Vers) du 
Museum national d’Histoire naturelle, Paris, sous le numero 832 HA. 
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1. Le Roux (1940) indique des dimensions nettement, plus grandes pour les specimens qu’il a observes. 
I/ensemble de son texte semble toutefois montrer qu’il y a eu confusion d’especes. 
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